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LNDD 


ENREGISTREMENT 


Code: 

Version : 

Date: 


E-RECAP-Ol 
J 

09/06/2006 


FICHE RECAPITULATIVE DES ANALYSES PRESENTEES 



Ess^ n° : 

Mode operatoire de preparation : 

Mode operatoire d'anaiyse : 

CG/TSD I I CG/SM(SIM) | | 

Concentration mesuree: 
* Seuil corrige : 


ES02 -BBS (CG-SM) [^ 
ES02C -EPH (CG/SM) 1 
ES03-CD{CySM) 1^ 
ES04 -H (CG/SM) |^ 
ES03C-LCH(CL/SM)[^ 


ES08 -HES (CG/SM) [ | 
ES08B -PS 1 I 


ES06 - IMM 
ES07 -EPO 


ES03B -LCH (CL/SM/SM)[ 
ES05 -MS2 (CG/SM/SM)[ 


□ 

ESSOl - HBOCsl I 
ESS02 - IS I 1 


Code operateur de I'analyste /^O 
Date et paraphe : ou{o%lo(, 

Hors portee d'accreditation : | \ 

Raison ou numero d'ecart de la declaration en hors port^e : 


Code operateur du responsable : l** 
Date et par^he : £) u, / 0^ / OQ, 


Cet enregistrement est a archiver dans le dossier de confirmation 

* k remplir par le responsable US ADA 0260 
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